Mgr Wojciech 


DARLAK 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, OJCIEC, BRAT I TEŚĆ 


przezywszy lat 68, po dlugich a ciezkich cierpieniach, 
opatrzony Swietymi Sakramentami, zasnal w Panu, 
dnia 6 lutego 1983 roku. 


MSZA ŚWIĘTA ŻAŁOBNA przy zwłokach odpra- 
wiona zostanie w czwartek 10. II. br. o godz. 9.15 
w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym na- 
stąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spo- 
czynku, 0 czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim 


zalu: 


ŻONA, DZIECI I RODZINA 


